Ughdarras lonadail: An Eaglais Bhreac 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 24,468 17,881 1,940 205 44,494 
1981 22,910 22,204 4,551 683 50,348 
1991 22,687 24,383 8,001 1,299 56,370 





